452 FER J FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 13 de julho de 2024 


BF 
LOCAL: 
Rio de Janeiro - RJ 51 


== 
150 102 48 20,00 
600 277 323 10,00 


[ARQUIBANCADA MEIA 


RECEITAS 


IGRATUIDADES POR FORÇA DE LEI 


0,00 


N 


DESPESAS 


"PIPIPIPIPIIIIIISI 
oo S Io lun Nie IO ID Io Is! Io 


RETENÇÓES 


INSS 11% S/ ARBITRAGEM 330,00] 5 

IRRF S/ ARBITRAGEM 0,00] 6 
7 
4 8 


TOTAL RETENÇÕES 
RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas) -3.180,30 


DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO 


DEVE/HAVER 
LUBE: A Di 
E 5 BORDERO SADO 
-3.180,30 -3.180,30 


OBSERVAÇÕES EVENTUAIS: Borderó elaborado tomando-se por base os dados da prestação de contas apresentados pelo clube mandante. 
Parte das despesas não pagas. Em não havendo quitação do débito no prazo do Regulamento, a Associação inadimplente 
será automaticamente suspensa da competição e o sé ersári 


SUPERVISOR £ 


Elisabete Correa de Souza Roberto Elustondo 


RESULTADO 


° 
> 
E 
> 
ë 


FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO as 6502023] 
Departamento de Arbitragem (DEAF) 


Campeonato: Campeonato Estadual Série A2 - Profissional - 2024 Rodada: 9 

Jogo: OLARIA AC XAE ARARUAMA 

Data: 13/07/2024 Horário: 14:45 Estádio: Bariri / Olaria 

Árbitro: PIERRY DIAS DOS SANTOS SÚMULA CONFERI ADA 


Árbitro Assistente nº 1; CARLOS HENRIQUE ALVES DE LIMA FILHO 
Árbitro Assistente nº 2: MARCELO ARAÚJO OSSIMO 


4º Árbitro: JEFFERSON DE SOUZA OLIVEIRA SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA 
Analista de Arbitragem: JOSÉ CARLOS SANTIAGO DE ANDRADE 
Cronologia 
10 Tempo 2o Tempo 
Entrada do mandante: 14:42 Entrada do mandante: 15:45 
Entrada do visitante: 14:42 Entrada do visitante: 15:45 
Início 10 Tempo: 14:45 Início do 20 Tempo: 15:47 
Término do 10 Tempo: 15:32 Acréscimo: 00:02 Término do 20 Tempo: 16:36 Acréscimo: 00:04 
Resultado do 10 Tempo: 2 x 0 Resultado Final: 2 x 1 


Relação de Jogadores 


OLARIA AC AE ARARUAMA 


[Nro] Apelido. Nome Completo j Apelido. Nome Completo 
1 GUILHERN GUILHERME DA SILVA EIRAS T P 5463 1 LUIZ HENF LUIZ HENRIQUE MOURA CHAVE: T P 232164 
2 ROSSALE! ROSSALES D BAYER SALVINOD T P 170166 2 WEVERTO WEVERTON CORREA PITTA FRE T P 61834 
3 MATEUS MATEUS VIEIRA SANTOS DACO T P 201391 3 JHONATA JHONATA BARRETO DIAS T P 188597 
4 CARLOS A CARLOS ALBERTO LOPES DASI T P 171743 4 MATHEUS MATHEUS FELIX DOS SANTOS T P 181279 
5 SIDNEY SIDNEY FRAGA NERY DA SILVA C P 37564 5 WAGERSC WAGERSON RAMOS DOS SANT: T P 201886 
6 HUGO HUGO BILHEU SANTOS T P 182668 6 MARCOAI MARCO AURELIO SILVA DAMAS( T P 232193 
7 RAFAEL LI RAFAEL LUCAS DA COSTARODI T P 185937 8 THIAGO D' THIAGO DOS SANTOS SOUZA T P 170178 
8 THALES M THALES MACIEL DE OLIVEIRA T P 179065 10 PEDRO PII PEDRO PIRES PEREIRA T EPA 0294761 
9 MATHEUS MATHEUS MORAES MACARIO DI T P 184546 11 WASCHINt WASCHINGTON ROCHA FERREII T P 198012 
10 BERG ANTONIO GUTEMBERG MARTIN! T P 184178 20 MARCUS t MARCUS HENRIQUE GARIOS c P 14490 
11 KEVEN KEVEN ALEX LEITE DA COSTA T P 52150 22 LAFAIETE LAFAIETE DA SILVA CARVALHO T P 92688 
12 VICTOR VICTOR HUGO JENNE ALLEGRE R P 75565 7 CARLOS V CARLOS VITOR DA SILVA NASCI R P 213326 
13 JOÃO JOÃO RENATO DA CUNHA R P 232132 9 FILIPE CHI FILIPE CHRYSMAN DE FIGUEIRE R P 205708 
14 SILVANO SILVANO DE OLIVEIRA PEREIRA R P 11884 12 MATHEUS MATHEUS DE PAIVA JESUS R P 232860 
15 ALEXANDI ALEXANDRE DE CARVALHO MAC R P 203841 13 RAFAEL M RAFAEL MARTINS PINHO JUNIOI R P 203800 
16 RAFAEL RAFAEL GIMENES DA SILVA R P 1952 14 SANDRO SANDRO KLENER DUARTE GUIN R P 202487 
17 HEBERTH HEBERTH SILVA DE SOUZA R P 208902 15 WALLACE WALLACE DE ALMEIDA MACHAL R P 186871 
18 ANTONIO ANTONIO TAVARES GUIMARÃES R P 193483 16 GENILSONGENILSON DOS SANTOS JUNIOF R P 232171 
19 GUSTAVO GUSTAVO LUIZ FURTADO R P 228813 17 ADILIO ADILIO HOMMERITO GOMES BRIR P 232657 
20 JAILSON JAILSON PEREIRA RAMOS R P 219030 19 JOÃO PED JOÃO PEDRO FELINI COMINETTI R P 232964 
21 WHEIDSOI WHEIDSON ROBERTO DOS SAN R P 34054 21 LYNIKERCLYNIKER GONÇALVES DOS SAN R P 187916 
22 GABRIEL GABRIEL FERRI BARRETO R P 201575 23 JORGE HE JORGE HENRIQUE GONÇALVES R P 189607 
23 RHYAN RHYAN PARADELA DE SOUZAE R P 187826 30 GUSTAVO GUSTAVO FERREIRA FURTADO R P 205428 


T = Titular | C = Capitão | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador 
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OLARIA AC 


Preparador Físico: 


Fisioterapeuta: 


Tempo | 1T/2T Equipe 
00:53:00 2T Araruama 
00:68:00 2T Olaria 
00:68:00 2T Olaria 
00:72:00 2T Araruama 
00:72:00 2T Araruama 
00:77:00 2T Olaria 
00:77:00 2T Olaria 
00:85:00 2T Olaria 

INT Araruama 
INT Araruama 
Tempo 1T/2T | Nro | Tipo 


00:25:00 1T 9 N 
00:44:00 1T 10 N 
00:84:00 2T 3 N 
NR = Normal | PN = Pënalti | CT = Contra | FT = Falta 


Técnico: EDSON SANTANA DE SOUZA - 04.591.335-7 Técnico: 
Auxiliar Técnico: WENDEL DA COSTA TIMOTEO - 10.208.629-5 Auxiliar Técnico: 
Médico: ALBINO FONSECA JUNIOR - 5272453-0 Preparador Físico: 


RENATO DELEON GUEDES ALVES - 031729G 
Preparador de goleir ITAMAR RODRIGUES DA SILVA - 09.512.861-7 
PEDRO HENRIQUE IDELFONSO DOS SANTOS - 407400-F 


Comissão Técnica 


Massagista: 


Substituições 
Entrou 

CARLOS VITOR DA SILVA NASCIM... 
ANTONIO TAVARES GUIMARÃES R... 
HEBERTH SILVA DE SOUZA 
FILIPE CHRYSMAN DE FIGUEIRED... 
LYNIKER GONÇALVES DOS SANTOS 
RHYAN PARADELA DE SOUZA E SI... 
RAFAEL GIMENES DA SILVA 
JAILSON PEREIRA RAMOS 


AE ARARUAMA 


ANTONIO CARLOS MENDES DE SOUZA (ROY) - 069904712] 
ELIEL PERIASSU PIRES DE OLIVEIRA - 35733005. 7 
CÉLIO DIAS DA COSTA JUNIOR - 074995119 
WELINGTON CAMILO DA SILVA - 212275606 
Preparador de goleir PATRICK SANTOS DE OLIVEIRA - 215556101 


Saiu 
WASCHINGTON ROCHA FERREIRA 
KEVEN ALEX LEITE DA COSTA 
ANTONIO GUTEMBERG MARTINS DE... 
PEDRO PIRES PEREIRA 
LAFAIETE DA SILVA CARVALHO 
MATHEUS MORAES MACARIO DE SO... 
THALES MACIEL DE OLIVEIRA 
RAFAEL LUCAS DA COSTA RODRIG... 


SANDRO KLENER DUARTE GUIMARAES MATHEUS FELIX DOS SANTOS 


ADILIO HOMMERITO GOMES BRITO 


Gols 


Nome do Jogador 

MATHEUS MORAES MACARIO DE SOUZA 
ANTONIO GUTEMBERG MARTINS DE SOUSA 
JHONATA BARRETO DIAS 


WAGERSON RAMOS DOS SANTOS JU... 


Equipe 
Olaria 
Olaria 
Araruama 
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Tempo |1T/2T| Nro. | Nome do Jogador 


00:23:00 4T 10 PEDRO PIRES PEREIRA — 


Motivo: Golpear um adversário de maneira temerária 


NÃO HOUVE EXPULSÕES 
1P = Prorrogação 10 Tempo | 2P = Prorrogação 20 Tempo | AJ = Antes de Jogo | INT = Intervalo | AP = Pré jogo | PP = Pós jogo 
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nada houve de anormal. 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos 


não houve atrasos no início e/ou reinício da partida. foi acrescido 02 (dois) e 06 (seis) minutos de acréscimos ao primeiro e ao segundo 
tempo de jogo, respectivamente, devido as substituições e atendimento médico aos atletas supostamente lesionados. 


Observações Eventuais 
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Federação de 
Futebol do 
Rio de Janeiro 


Campeonato Estadual Série A2 - Profissional 


RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO 
MANDANTE VISITANTE 
OLARIA AC AE ARARUAMA 
LOCAL DATA 

Rio de Janeiro 13/07/2024 
ESTÁDIO HORÁRIO 

Estadio Mourao Vieira Filho 14:45 


IDENTIFICAÇÃO DELEGADO 
NOME COMPLETO: PAULO VICTOR CORREIA BLANCO MATTA 
1-INFORMAÇÕES GERAIS 
PERGUNTA OBSERVAÇÕES 


o 
A 


1.1 HORÁRIO DE CHEGADA DO DELEGADO DA PARTIDA AO ESTÁDIO TRÊS HORAS ANTES DO INÍCIO DA PARTIDA. 
LE IPENTIRICAR O RESPONSÁVEL OU A ADMINISTRAÇÃO DO SR. ROBERTO ELUSTONDO 


DELEGAÇÃO MANDANTE - PORTÃO PRINCIPAL DO CLUBE; 
1.3 IDENTIFICAR OS ACESSOS DO ESTÁDIO (TORCEDORES, DELEGAÇÃO VISITANTE - PORTÃO LATERAL COM ACESSO 
DELEGAÇÕES, IMPRENSA E SERVIÇOS) 


DIRETO AO VESTIÁRIO; TORCIDA MANDANTE - PORTÃO 
SOCIAL; TORCIDA VISITANTE - PORTÃO RUA BARIRI; 
IMPRENSA E SERVIÇOS - PORTÃO PRINCIPAL. 


1.4 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA PRIVADA 

CONTRATADA SR. LUCIANO ARCANJO MACHADO 

1.5 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO CFT / CENTRO DE 

COMANDO DO ESTÁDIO ESTÁDIO NÃO POSSUI. NAO OK 


1.6 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO POLICIAMENTO EM SGT MAURO - RG 78543 (DUAS VIATURAS/QUATRO 
SERVIÇO POLICIAIS) 


-= 


EMPRESA UTI MÓVEL: OS RESGATE - MÉDICO 
1.7 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE ! . 
ATENDIMENTO DE EMERGÉNCIA (AMBULÂNCIAS) RESPONSAVEL DR. WALLACE SOUZA BARACHO - CRM: e 
[L8 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELAS CATRACAS —  JERROBERIOELUSTONDO — ž ] 


1.9 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELA E PECA OA FST/DO | DO ESTÁDIO [ESTÁDIO NÃO POSSUI. 


1.10 IDENTIFICAR O LOCAL PARA A di S VISITANTE ARQUIBANCADA ACIMA DO VESTIÁRIO VISITANTE. 
1.11 APONTAR HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES DUAS HORAS ANTES DO INÍCIO DA PARTIDA. 


1.12 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO DE SOM [ESTÁDIO NÃO POSSUI. 
1.13 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO DE TELÃO || ESTADIO NÃO POSSUL. 


1.14 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO GRAMADO fsr. ROBERTO ELUSTONDO “JE 


1.15 IDENTIFICAR CRONOGRAMA DE IRRIGAÇÃO [NÃO FOI UTILIZADO POR CONTA DA CHUVA. 
= 
1.16 HORÁRIO DE CHEGADA DOS ÁRBITROS DA PARTIDA DUAS HORAS ANTES DO INÍCIO DA PARTIDA. 


1.17 PAGAMENTO DA ARBITRAGEM REALIZADO PAGAMENTO REALIZADO. 


1.18 IDENTIFICAR OS GANDULAS E MAQUEIROS ESCALADOS DEVIDAMENTE RELACIONADOS E IDENTIFICADOS. 


2-TECNICO — CAMPO DE JOGO 
PERGUNTA OBSERVAÇÓES OK 


[ti 


[2.1 CHECAR A MARCAÇÃO DAS LINHAS OFICIAIS _||MARCAÇÕES EM CONFORMIDADE COM O EXIGIDO. awr xe 
2.2 AVALIAR NIVELAMENTO DO PISO DO GRAMADO SAP RE si MASIAPTCA [ox | 
2.3 AVALIAR A ESTÉTICA DO GRAMADO RAMADO APTO A PRÁTICA DE FUTEBOL. | [ ox | 
2.4 CHECAR A FIXAÇÃO DAS TRAVES EM CONFORMIDADE COM O EXIGIDO [0x |] 
2.5 CHECAR A INSTALAÇÃO DAS REDES REDES SEM FUROS OU REMENDOS. [ ox |] 


2.6 CHECAR AS BANDEIRAS DE ESCANTEIO EM CONFORMIDADE. 
2.7 PROMOVER O ENCONTRO ENTRE OS GANDULAS E A 
ARBITRAGEM ENCONTRO REALIZADO. 


Ela OR O ESTADO, QUANTIDADES, MARCA E CALIBRAGEM DAS PROCEDIMENTO REALIZADO. 


— 
CO 
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UA F E RJ Federação de 
Futebol do 
Rio de Janeiro 
RELATORIO DO DELEGADO DE JOGO 
MANDANTE VISITANTE 
OLARIA AC AE ARARUAMA 
LOCAL DATA 
Rio de Janeiro 13/07/2024 
ESTÁDIO HORÁRIO 
Estadio Mourao Vieira Filho 14:45 
IDENTIFICAÇÃO DELEGADO 
NOME COMPLETO: PAULO VICTOR CORREIA BLANCO MATTA 


po ACOMPANHA A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS DOS PROCEDIMENTO REALIZADO. 


2.10 GARANTIR QUE HAJA A POSSIBILIDADE E CONDIÇÕES DE 

AMBAS AS EQUIPES AQUECEREM DENTRO DO GRAMADO AQUECIMENTO REALIZADO NO CAMPO DE JOGO. 
2.11 CHECAR AMBULÂNCIA E EXISTÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DE 

PRIMEIROS SOCORROS EXIGIDOS EM CONFORMIDADE COM O EXIGIDO. 


PROCEDIMENTO REALIZADO. 


PROCEDIMENTO REALIZADO. 


OBSERVAÇÕES 


.4 REFRIGERAÇÃO NÃO POSSUI EM AMBOS. 


.8 BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM NÃO POSSUI EM AMBOS. 


12 SALA PARA OS TÉCNICOS 
.12 ARMÁRIOS (COM CABIDES) [ ox ] 
14 ÁREA INTERNA PARA AQUECIMENTO [AQUECIMENTO REALIZADO NO CAMPO DE JOGO. 7 
3.15 INTERNET [ ox |] 
4-INSTALAÇÕES VESTIÁRIO DA ARBITRAGEM 
PERGUNTA OBSERVAÇÕES OK 
ln jJ RE 
kz a cj 


E= ma 

[LS BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM Jmãorossu. HR 

[4.10 MACAS PARA MASSAGEM NÃO POSSUI. 

[4.11 GELADEIRA E/OU FREEZER [NÃO POSSUI. USO DE "COOLER". 

[4.12 LANCHES E HIDRATAÇÃO 

[EIS MESA E CADEIRAS SE 

[4.14 ARMÁRIOS (COM CABIDES) JNÃo Possui. 
Não POSSUI. AQUECIMENTO REALIZADO NO CAMPO DE | prega 
Cea E NN 
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Federação de 
Futebol do 
Rio de Janeiro 


RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO 
MANDANTE VISITANTE 
OLARIA AC AE ARARUAMA 
LOCAL DATA 
Rio de Janeiro 13/07/2024 
ESTÁDIO HORÁRIO 
Estadio Mourao Vieira Filho 14:45 

IDENTIFICAÇÃO DELEGADO 

NOME COMPLETO: PAULO VICTOR CORREIA BLANCO MATTA 
PERGUNTA OBSERVAÇÕES 
[5.1 LIMPEZA JINÃO HOUVE CONTROLE ANTIDOPING NESSA PARTIDA. 
[5.2 PAREDES E DIVISÓRIAS | NÃO HOUVE CONTROLE ANTIDOPING NESSA PARTIDA. 
[5.3 ILUMINAÇÃO [NÃO HOUVE CONTROLE ANTIDOPING NESSA PARTIDA. 
[5.4 LUZ DE EMERGÊNCIA [NÃO HOUVE CONTROLE ANTIDOPING NESSA PARTIDA. 
5.5 ELÉTRICA NÃO HOUVE CONTROLE ANTIDOPING NESSA PARTIDA. 
[5.6 REFRIGERAÇÃO | ]jNÃo HOUVE CONTROLE ANTIDOPING NESSA PARTIDA. 
5.7 VENTILAÇÃO NÃO HOUVE CONTROLE ANTIDOPING NESSA PARTID, 


5.8 [5.8 HIDRÁULICA O j] [5.8 HIDRÁULICA Jão HOUVE CONTROLE ANTIDOPING NESSA PARTID. 


5.9 CHUVEIROS NÃO HOUVE CONTROLE ANTIDOPING NESSA PARTIDA. 
5.10 ESPELHOS NÃO HOUVE CONTROLE ANTIDOPING NESSA PARTIDA. 
5.11 LIXEIRAS NÃO HOUVE CONTROLE ANTIDOPING NESSA PARTIDA. 
5.12 SALA DE ESPERA NÃO HOUVE CONTROLE ANTIDOPING NESSA PARTIDA. 
5.13 SALA DE COLETA NÃO HOUVE CONTROLE ANTIDOPING NESSA PARTIDA. 
5.14 MESAS E CADEIRAS NÃO HOUVE CONTROLE ANTIDOPING NESSA PARTIDA. 
5.15 GELADEIRAS E FREEZER NÃO HOUVE CONTROLE ANTIDOPING NESSA PARTIDA. 
E16 ACOMPANHAR BHEGADADOS MÉDICOS DO CONTROLE DE |INÄO HOUVE CONTROLE ANTIDOPING NESSA PARTIDA. 
5.17 CONFERIR SUAS DOCUMENTAÇÕES E UNIFORMES NÃO HOUVE CONTROLE ANTIDOPING NESSA PARTIDA. 
PERGUNTA OBSERVAÇÕES 


6.1 CHECAR A EXISTÊNCIA DAS PLACAS DE PUBLICIDADE 


6.2 CHECAR A UNIFORMIDADE DAS PLACAS DE PUBLICIDADE 


6.3 CHECAR A EXISTÊNCIA E POSICIONAMENTO DOS PUBLIMETAS 


6.4 CHECAR A PRESENÇA DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA OU 
CONFLITANTE 


= 
6.5 CREAR A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA NO = 
TELÃO 


6.6 CHECAR A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA NO 
SOM 


6.7 COORDENAR AÇÕES AS AÇÕES COMERCIAIS E DE MARKETING 
REALIZADAS NO CAMPO DE JOGO 


7-OCORRENCIAS DA PARTIDA 


PERGUNTA OBSERVAÇÕES OK 
INFORMO QUE NENHUMA DAS DUAS EQUIPES 
7.1 OCORRÊNCIAS MANIFESTOU INTERESSE EM PREENCHER O RELATÓRIO EZS 


DE DESCONFORMIDADE DA ARBITRAGEM. 
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Federação de 
E E RJ Futebol do 
Rio de Janeiro 
RIO DE JANEIRO, 13 DE JULHO DE 2024 OFÍCIO (DCO) 
COMPETIÇÕES 


ESTADUAL: SÉRIE A ( )SÉRIE A2 (x)SÉRIEB1( )SÉRIEB2( ) SÉRIEC ( ) COPA RIO ( ) OPG( )G.EMBRY ( ) 
BRASILEIRO: SÉRIEA( ) SÉRIEB( ) SÉRIEC( ) SÉRIED( )SÉRIEA1( ) SÉRIE A2( ) SÉRIEA3( )FEMININO ( ) 
ASPIRANTES ( ) SUB20 ( ) SUB17( ) SUB46( ) SUB15( )FEMININO( ) 
AMISTOSOS ( ) COPA DO BRASIL ( ) LIBERTADORES ( ) COPA SULAMERICANA ( ) RECOPA ( ) 


OLARIA AC x AE ARARUAMA HORÁRIO: 14:45H 


ESTÁDIO: MOURÃO FILHO LOCAL: RIO DE JANEIRO - RJ 


DELEGADO: PAULO VICTOR C BLANCO MATTA 


Relação dos Profissionais do "CREMERJ" E "COREN" que atuaram no evento: 


FUNÇÃO: NOME POR EXTENSO Nº REGISTRO CARIMBO (LEGÍVEL) | 


mévico(a) (VUALI CE Souza [DIREACH 2 


¿ZU |; ü 


Emma | PË 15 CU LIA PALLOFO no espiao) 3)ç 7 o? 
` | wa comes, É Y 
nfermeiro(a) Ki KON Kudo BRL OLN” RY Nui Carvaiko praz 
aik NEAAF Ld iai al 


EMPRESA(S) PRESTADORA(S) DE SERVIÇO(S) (UTIs) 


NOME DA EMPRESA OU RAZÃO SOCIAL 
o AL V iLodo3 


Praca LLP DISC 


CHECK LIST DA AMBULANCIA 


EE Cen 


Olaria Atlético Clube 


Campeão Brasileiro da Taça de Bronze 


Fundado em 1º de Julho de 1915 


Rio de Janeiro. 


Timo. 
Comandante do 16º Batalhão de Policia Militar 


Prezado Senhor Comandante, 


Atendendo instruções da Federação de Futebol do Rio de Janeiro em conformidade, 
com o Estatuto do Torcedor do Ministério dos Esportes, venho solicitar policiamento 
para áres interna e externa do Estádio Antonio Mourão Vieira Filho localizado na Rua 
Bariri, N°251, Olaria-RJ, conforme discriminação abaixo mencionada, para garantir a 
ordem e a segurança das partidas válidas pelo CAMPEONATO CARIOCA A2 
PROFISSIONAL atentando para as seguintes informações: 


9º RODADA 
OLARIA A. C. X ARARUAMA F. C. 
CAMPEONATO CARIOCA A2 
PROFISSIONAL - HORÁRIO DA PARTIDA ÀS 14:45 


DATA DA PARTIDA DIA 13 DE JULHO DE 2024 
SÁBADO 


Certo de contar com o tradicional apoio desta unidade militar, agradeço 
antecipadamente a cordial atenção. 


Qhari éseq Clube 


s 


OLARIA ATLÉTICO CLUBE 
DEPARTAMENTO DE FUTEBOL 


SEDE - RUA BARIRI, 251 - OLARIA - RIO DE JANEIRO/RJ CEP 21021-270 
PABX 55 21 2560-4084 


Olaria Atlético Clube 


Campeão Brasileiro da Taça de Bronze 


Fundado em 1º de Julho de 1915 


Rio de Janeiro, 11 de Junho de 2024. 
Ofício — Olaria Atlético Clube Nº 21/2024. 


A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO RIO DE JANEIRO. 
À SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS E PRÉ-HOSPITALARES 


HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS 


Pelo presente, conforme solicitação da Federação de Futebol do Estado do Rio de 
Janeiro — FERJ, informamos que o jogo abaixo descriminado será realizado no 
Estádio Antonio Mourão Vieira Filho — Rua Bariri Nº 251 Olaria-RJ e que em caso 
de acidentes decorrentes em grandes proporções as pessoas serão encaminhadas 
para esta unidade. 


9º RODADA 
OLARIA A. C. X ARARUAMA F. C. 
CAMPEONATO CARIOCA A2 
PROFISSIONAL - HORÁRIO DA PARTIDA ÀS 14:45 


DATA DA PARTIDA DIA 13 DE JULHO DE 2024 
SÁBADO 


Certo de contar com o tradicional apoio desta unidade hospitalar, agradeço 
antecipadamente a cordial atenção. 


OLARIA ATLÉTICO CLUBE 
DEPARTAMENTO DE FUTEBOL 


SEDE - RUA BARIRI, 251 - OLARIA - RIO DE JANEIRO/RJ CEP 21021-270 
PABX 55 21 2560-4084 


